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ROSA BREVISTYLA 


( Leucoc/iroa , var. a. Voyez ci-aprés, page 92). 


LE ROSIER A COURT STYLE. 


( Var. a Fleurs jaunes et Manches. ) 


DESCRIPTION. 

Ce beau Rosier forme un buisson touffu qui s’éléve á la 
hauteur de six á huit pieds. Ses rameaux, diffus et parfaite- 
ment glabres, sont armes d’aiguillons épars, larges, crochus 
et rougeátres. Ses feuilles se composent de sept folióles vertes 
en-dessus, plus pales en-dessous, ovales-pointues, simplemenl 
dentées, supportées par un pétiole garni de petits aiguillons 
jaunes, courbés, inégaux, et muni á la base de stipules étroiles 
pointues et glabres. Les fleurs, d’un blanc-jaunátre, principale- 
ment vers l’onglet, légéreinent odorantes, naissent trois ou 
quatre ensemble, et forment, par leur réunión á l’extrémité 
des rameaux, une espéce de corymbe court et serré. Les pédon- 
cules communs sont glabres, mais les pédicelles sont couverts 
de cils rudes au toucher, et garnis, á leur base, de deux brac- 
tées ovales, allongées et pointues. Le tube da cálice, de forme 
á-peu-prés ovoide, est glabre; les divisions du lymbe sont 
pinnatifides, terminées en spatbule, et un peu velues en leurs 
bords. Les cinq pétales de la corolle sont profondément écban- 
crés en coeur. Les styles sont soudés, et réunis en une colonne 
glabre trés-courte, qui s’éléve du centre de la fleur, et s’épa- 
nouit au sommet en plusieurs stygmates distincts. 



























































